PONT DIT « PONT-Y-TU-PRIDD »'
LA TAF*. PBte DE NEWBR.BGE ,**« ^ ™- ''"<"" "" "' ........ '"""
Route de Lantrissent a Cardiff
1749-1750
*                repuKuivn. uuf»o ^^-j-   ,
3             qui fui emporte par une crue deux ans et dem'i aprOs.
tl. Deuxieme pont. — Edwards devait, d'apres son (ion I nil, en tile pont 7 ans : ii le reconstruisit avoc une seule arche de 42ni(>72 (1-10 pieds} vertiireti l«tmfi<>8(35 pieds) de montee; mais, alors qu'il no restnil; plus quVi less iKiiupc'is, la voute, trop chargee aux reins, se souleva a la ch^l'et s'^crfiula,
3. Troisieme pont (pont actuel, termine en 1750).
Eii pelique : « Pont pres de la hutte de terre ,>. Clicb^le MM. T, Forrest et flls, Ponlypridd.
. II.
